PHILIP MORRIS U.S.A. 
FEDERAL EXCISE TAX PLAN 
ALTERNATIVE PLAN 


7/30/90 


>» 


MEDIUM 

COST/INS 

CIRC #INS. 

TOTAL COST 

TOTAL CIRC 

CPM/C1RC 

# RESP 

COST/RESP 


$ 



$ 


$ 


$ 

AGENCY PLAN 








BOP 

5,559,900 

101545.0 

2 

11,119,800 

203,090.0 

$54.75 

873,300 

$12.73 

FSI 

458,800 

50966.0 

2 

917,600 

101,932.0 

$9.00 

1,457,600 

$0.63 

SUPPS 

458,833 

53896.4 

3 

1,376,500 

161,689.2 

$8.51 

2,360,700 

$0.58 

MAGS 

146,000 

18900.0 

2 

292,000 

37,800.0 

$7.72 

264,600 

$1.10 

TOTAL 



9 

13,705,900 

504,511.2 

$27.17 

4,956,200 

$2.77 

ALTERNATIVE 1 








HOP 

5,559,900 

101545.0 


0 

0.0 


0 

#NUM! 

FSI 

458,800 

50966.0 

3 

1,376,400 

152,898.0 

$9.00 

2,186,400 

$0.63 

SUPPS 

458,833 

53896.4 

3 

1,376,500 

161,689.2 

$8.51 

2,360,700 

$0.58 

MAGS 

146,000 

18900.0 

4 

584,000 

75,600.0 

$7.72 

529,200 

$1.10 

TOTAL 



1 0 

3,336,900 

390,187.2 

$8.55 

5,076,300 

$0.66 

ALTERNATIVE 2 








ROP 

5,559,900 

101545.0 

1 

5,559,900 

101,545.0 

$54.75 

438,300 

$12.69 

FSI 

458,800 

50966.0 

3 

1,376,400 

152,898.0 

$9.00 

2,186,400 

$0.63 

SUPPS 

458,833 

53896.4 

3 

1,376,500 

161,689.2 

$8.51 

2,360,700 

$0.58 

MAGS 

146,000 

18900.0 

0 

0 

0.0 

#NUM! 

0 

#NUM! 

TOTAL 



7 

8,312,800 

416,132.2 

$19.98 

4,985.400 

$1.67 

ALTERNATIVE 3 








FIOP 

5,559,900 

101545.0 

2 

11,119,800 

203,090.0 

$54.75 

876,600 

$12.69 

FSI 

458,800 

50966.0 


0 

0.0 


0 

#NUM! 

SUPPS 

458,833 

53896.4 

3 

1,376,500 

161,689.2 

$8.51 

2,360,700 

$0.58 

MAGS 

146,000 

18900.0 


0 

0.0 


0 

#NUM! 

I 7 9T£6Z09QZ 









TOTAL 



5 

12,496,300 

364,779.2 

$34.26 

3.237.300 

$3.86 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/yxmm0004 



PHILIP MORRIS U.S.A. 7/30/90 

FEDERAL EXCISE TAX PLAN 
ALTERNATIVE PLAN 


MEDIUM 

COST/INS 

CIRC #INS. 

TOTAL COST 

TOTAL CIRC 

CPM/CIRC 

# RESP 

COST/RESP 


$ 



$ 


$ 


$ 

AGENCY PLAN 








FOP 

5,559,900 

101545.0 

2 

11,119,800 

203,090.0 

$54.75 

873,300 

$12.73 

FSI 

458,800 

50966.0 

2 

917,600 

101,932.0 

$9.00 

1,457,600 

$0.63 

SUPPS 

458,833 

53896.4 

3 

1,376,500 

161,689.2 

$8.51 

2,360,700 

$0.58 

MAGS 

146,000 

18900.0 

2 

292,000 

37,800.0 

$7.72 

264,600 

$1.10 

TOTAL 



9 

13,705,900 

504.511.2 

$27.17 

4,956,200 

$2.77 

ALTERNATIVE 1 








FOP 

5,559,900 

101545.0 


0 

0.0 


0 

#NUM! 

FSI 

458,800 

50966.0 

4 

1 ,835,200 

203,864.0 

$9.00 

2,915,200 

$0.63 

SUPPS 

458,833 

53896.4 

4 

1,835,333 

215,585.6 

$8.51 

3,147,600 

$0.58 

MAGS 

146,000 

18900.0 

4 

584,000 

75,600.0 

$7.72 

529,200 

$1.10 

TOTAL 



1 2 

4,254,533 

495,049-8 

$8.59 

6,592,000 

$0.65 

ALTERNATIVE 2 








HOP 

5,559,900 

101545.0 

1 

5,559,900 

101,545.0 

$54.75 

438,300 

$12.69 

FSI 

458,800 

50966.0 

3 

1,376,400 

152,898.0 

$9.00 

2,186,400 

$0.63 

SUPPS 

458,833 

53896.4 

3 

1 ,376,500 

161,689.2 

$8.51 

2,360,700 

$0.58 

MAGS 

146,000 

18900.0 

4 

584,000 

75,600.0 

$7.72 

529,200 

$1.10 

TOTAL 



1 1 

8,896,800 

491.732.2 

$18.09 

5,514,600 

$1.61 

ALTERNATIVE 3 








HOP 

5,559,900 

101545.0 

2 

11,119,800 

203,090.0 

$54.75 

876,600 

$12.69 

FSI 

458,800 

50966.0 


0 

0.0 


0 

#NUM! 

SUPPS 

458,833 

53896.4 

3 

1,376,500 

161,689.2 

$8.51 

2,360,700 

$0.58 

MAGS 

146,000 

18900.0 


0 

0.0 


0 

#NUM! 

S9TS6E09{}£ 



5 

12,496,300 

364.779.2 

$34.26 

3,237,300 

$3.86 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/yxmm0004 



